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TMT - Tapping Measuring Technology S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
32, rue d'Alsace, L - 1122 Luxembourg 
B91897 

Auszug zur Veroffentlichung 

Bestellung, Erneuerung, Ablauf des Mandats der Mandatare und/oder der 
Prufungsbeauftragten der Geschaftsbuchfuhrung 


TMT - Tapping Measuring Technology S.a r.l. hat am 10/01/2017 folgende Informationen beim Handels- und Firmenregister 
eingereicht: 

Prufungsbeauftragter der Geschaftsbuchfiihrung 


Abanderung/ Erneuerung 

PricewaterhouseCoopers 

Eingetragen unter Nummer B65477 
Adresse 2, rue Gerhard Mercator 

2182, Luxembourg, Luxembourg 

Amtsausfuhrung Zugelassener Wirtschaftsprufer 

Dauer des Mandats begrenzt 
Bestellungsdatum 29/06/2016 

bis zur Generalversammlung im Jahre 2017 
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